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Unterrichtung 

durch den Bundesrat 


DER PRÄSIDENT DES BUNDESRATES 


Abschrift 


An den 

Herrn Bundeskanzler 


Bonn, den 4. Juli 1980 


Betr.: Gesetz zur Änderung des Krankenhausfinanzierungs- 
gesetzes 

Der Bundesrat hat in seiner 490. Sitzung am 4. Juli 1980 be- 
schlossen, dem vom Deutschen Bundestag am 20. März 1980 
verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 84 Abs. 1 und Artikel 
104 a Abs. 4 des Grundgesetzes nicht zuzustimmen. 


Klose 


An den 

Herrn Präsidenten 

des Deutschen Bundestages 


Bonn, den 4. Juli 1980 


Vorstehende Abschrift wird auf Ihr Schreiben vom 21. März 
1980 mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt. 


Klose 
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